JÓZEF KONECZNY 


czeladnik murarski 


przeżywszy lat 38, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 25 października 1912 roku. 


W ciężkim smutku pozostali żona, dzieci i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 

Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z »Collegium medicum «, 

które odbędzie się w niedzielę dnia 2/ b. m. o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 28 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym św. Szczepana. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 248. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


